
UNDA RADIO • Modd. R 89/1.2.3. Onde medie da 182 a 587 metri, medio-corte da 83 a 187 nictri, bande allargate a 16, 19, 25, 31, 

42, 49 e 75 metri. Media frequenza a 467 kc/g. Potenza d’uscita 9 watt. Gonsumo 70 watt. 























